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Aanvraag omzettingsvergunning (kamerverhuur). Engelen van Pijlsweertstraat 
15 BSA te Utrecht, HZ_OWR-15-18528 

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het onderstaande adres vergunning is aangevraagd 
voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte: 


Engelen van Pijlsweertstraat 15 BSA te Utrecht 
HZ_OWR-15-18528 

Dit betreft een aanvraag om een tijdelijke vergunning voor een ouder-kind constructie ten behoeve van 
een nieuwe situatie van onzelfstandige bewoning. 


Voor nadere informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving, afdeling Vergunningen Gebouwde Omgeving, tel. 030 - 286 00 00. 
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